fli ois nn Grüber Edler von Seelingsheim, k. k. Major im Gf. Crenneville 75. Inft. Rgmt., giebt im eigenen so wie im 


SF 
A 


Namen der Familie die tiefbetriibte Nachricht von dem Ableben seiner geliebten Mutter beziehungsweise Gross- und 


AN 
9 Schwiegermutter der Frau 


PHILIPPINE GRUBER 


GEBORENE RUZICZKA EDIE von ROSENWERTH 


K. K. FINANZ - SEKRETARS- WITTWE, 


welche versehen mit den Tréstungen der Religion, nach schwerer Krankheit, 73 Jahre alt, am 3. Februar 1881 ruhig und 
sanft entschlummert ist. 

Das Leichenbegangniss der theueren Verblichenen findet vom Szczerbinski’schen Hause, Herren - Gasse, am 5.1. M. 
um 4 Uhr Nachmittags statt, wozu die höflichste Einladung erfolgt. 

Die h. Seelenmesse wird in der Pfarrkirche am . Februar l. J. um Uhr Früh gelesen. 


Rzeszöw, am 3. Februar 1881. 


Therese Grüber Edle v. Seelingsheim geb. Seeling Johann Grüber Edler v. Seelingsheim 
Schwiegertochter. k.k. Major im Gf. Crenneville 75. Lin. Inft. Rgmt. 


Helene Zychon geb. Grüber Sohn. 
Friedrich Grüber, Karl Grüber Edler v. Seelingsheim 
Therese Griiber Edle v. Seelingsheim 

Enkel. 


Karl Zychon, Ingenieur, Schwiegerenkel. 


